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A Prefeitura pretende unificar a estrutura da Guarda 
Municipal em espaço na via nas proximidades da Polícia 
Federal. Prédio tem valor estimado em R$ 14,3 milhões. 
Integrantes da corporação fizeram ontem protesto 
para cobrar agilidade em tramitação de projeto que 


aumenta o salário da categoria. PÁGS. 4E6 Folha de Londrina 
Prefeitura de Cambé Setor químico a 
passa a integrar programa tem maratona de 
Folha Cidadania inovações 
PÁGS. 10ETI PÁG. 16 
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Ponte que liga a avenida 

Dez de Dezembro e arua 
Charles Lindemberg, na zona sul, 
está interditada para obras de 
cercamento e adequação no 
Parque Arthur Thomas 
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PARANA 
O campus da UEL ficou movimentado ontem para SELO BOLSO 
= recepção dos calouros e início do ano letivo de 2024. CURITIBA 
Atividades de integração marcaram o dia Naa páginas 
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